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A 590 


DISCO DURO PARA AMIGA 500 
CON CONTROLADOR Y 
UNIDAD DE EXPANSION DE MEMORIA 


Commodore 


DATOS TECNICOS 


El COMMODORE A-590 Disco Duro/Controlador SCSI es un disco duro 
externo de tamaño reducido de 3.5 puigadas y capacidad de 20 Mb, 
con controlador y unidad de expansión de memoria RAM (la memoria 
es opcional). 


Es conectable directamente al AMIGA 500. 


El A-590 soporta el AUTOARRANQUE automático, desde el disco duro, 
con KICKSTART 1.3. La habilidad de ampliar la memoria y disponer 
de mayor capacidad con el A-590, aumenta drásticamente las 
capacidades del AMIGA 500 y facilita al usuario mayor poder que 
la mayorla de las configuraciones de PC's compatibles. 


Un controlador DMA, con un chip especialmente diseñado y 
fabricado por COMMODORE para el A-590, maximiza la implementación 
de multitarea, ya que facilita un verdadero interface entre el 
procesador MOTOROLA 68000 del AMIGA y el Disco duro. Este chip 
que contiene más de 16.000 transistores es fabricado por 
COMMODORE en metal CMOS, semiconductor, de dos micras y doble 
nivel. 


El A-590 amplia de forma espectacular las capacidades del AMIGA 


Capacidad ; Caracteristicas destacadas 
20 Mb en Disco duro. - DMA, usando un nuevo chip - 


Zócalos para ampliación de 
hasta 2 Mb de memoria RAM. 
(Los chips pueden ser 
instalados para aumentar 0.5, 
105 2 Mb de memoria RAM) 


Tiempo de acceso 
Máximo de 80 ms. 


Compatibilidad 
AMIGA 500 


Rendimiento 

- Soporta modos SCSI Sincrónico 
y Asincrónico. 

- Soporta hasta 7 SCSI 
dispositivos adicionales. 

- Transferencia de 2.4 Mb/seg. 

- Memoria DRAM con "Zero wait 
state" 


MOS de diseño especial, que 
maximiza el aprovechamiento 
de multitarea en el A-500. 

- Interface de uso fácil con 
software de iconos y menús. 

- Autoarranque automático con 
el Kickstart 1.3. 

= Conector SCSI (compatible 
con DB 25 Macintosh )para 
hasta 7 dispositivos 
adicionales. 

- Autoconfiguración automática 

- Fuente de alimentación 
externa, que se conecta O 
desconecta por sli misma, 
cuando el AMIGA se conecta o 
desconecta de la red. 

- Ventilador 
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